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ΑΘΗΝΑ 
31 ΟΚΤΟΒΡΙΟΥ 1883 


ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ 


ΛΡΙΟΜΟΧ ΦΥΛΛΟΥ 

568 


ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 


ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ 

ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ 

Χαρακτηρισμός ως διατηρητέων κτιρίων που βρίσκονται 
στην περιοχή Αγίου Μελετίου του ρυμοτομικού σχε¬ 
δίου Αθηνών και καθορισμός όρων και περιορισμών δο- 
μήσεως αυτών .,.. 1 

Καθορισμός ζωνών δομήσεως στο Συνοικισμό Νέο Μέλι 
Μεγάρων ( Αττικής) ’ . 2 

Έγκριση χώρου για την ανέγερση εργατικών καίτοικιών 
στην εκτός του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου Χαλ¬ 
κίδας περιοχή .3 


ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ 

ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ- 

(ί) 

Χαρακτηρισμός ως διατηρητέων κτιρίων που βρίσκονται 
στη περιοχή Αγίου Μελετίου του ρυμοτομικού σχεδίου 
Αθηνών και καθορισμός όρων και περιορισμόν δομή¬ 
σεως αυτών. 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

Έχοντας υπόψη : 

1. Τις διατάξεις του Ν. Δ/τος «περί σχεδίων πόλεων κλπ» 
της 17 Ιουλίου 1923, όπως μεταγενέστερα τροποποιήθηκαν 
και συμπληρώθηκαν και ειδικότερα το άρθρο 9. 

2. Τις διατάξεις του Ν. Δ/τος 8/1973 «περί Γ.Ο.Κ.» 
και ειδικότερα τα άρθρα 79 (παρ. 6), όπως αυτή αντικατα- 
. στάθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 4 του Ν. 622/1977 
«περί εισπράξεως υπό του Δημοσίου Ταμείου των διά την 
έκδοσιν οικοδομικών «Λειών κατοφαλλομένων φόρων κλπ.» 
(ΦΕΚ 171/Α) και 80. 

3. Τις διατάξεις του Ν. 1032/1980 «περί συ στάσεως 
Ιπουργείου Χωροτο^ίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος». 
(ΦΕΚ 57/Α) και ειδικότερα τα άρθρα 2, 3 και 7. 

4. Την από 8.2.1983 εισήγηση, αιτιολογική έκθεση της 
Διεύθυνσης Πβφαδοσιακών Οικισμών. και Περιβάλλοντος, 

5. Την υπ’ αριθ. 133/1983 γνωμοδότηση του Κεντρικού 
Συμβουλίου Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος. 

6· Την υπ’ αριθ. 472/1983 γνωμοδότηση του Συμβουλίου 
της Επικράτειας, με πρόταση του Υπουργού Χωροταξίας, 
Οικισμού και Περιβάλλοντος, αποφασίζουμε: 


Άρθρο 1. 

1. Χαρακτηρίζονται ως διατηρητέα τα κτίρια που βρί¬ 
σκονται στη περιοχή Αγίου Μελετίου του ρυμοτομικού σχε¬ 
δίου Αθηνών και συγκεκριμένα στην οδό Φλωρίνης αριθ. 
13-15, όπως αυτά σημειώνονται με διαγράμμιση στο σχετικό 
πρωτότυπο διάγραμμα σε κλίμακα 1:500 που θεωρήθηκε από 
τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Πολεοδομικών Εφαρμογών 
με την υπ’ αριθ. Γ. 52128/1983 πράξη του και που συνο¬ 
πτικό του αντίτυπο δημοσιεύεται με το παρόν Διάταγμα. 

2. Επιβάλλεται η επισκευή και αποκατάσταση της όψης 
των κτιρίων, καθώς και η αντικατάσταση της πόρτας της 
Κεντρικής εισόδου της όψης στην αρχική της μορφή, για το 
κτίριο αριθ. 13. 

3. Η σχετική μελέτη για την επισκευή και αποκατά¬ 
σταση της όψης των κτιρίων πρέπει να εγκριθεί από την 
Επιτροπή Ενασκήσεως Αρχιτεκτονικού Ελέγχου (Ε.Ε.Α.Ε.). 

4. Απαγορεύεται κάθε αφαίρεση, αλλοίωση ή καταστροφή 
των αρχιτεκτονικών διακοσμητικών στοιχείων των όψεων 
αλλά και του εσωτερικού των κτιρίων. 

5. Απαγορεύεται στην όψη καί στα κιγκλιδώματα των 
κτιρίων η τοποθέτηση παστός είδους επιγραφών διαφημίσεων, 
προσθηκών συσκευών τεχνητού αςρισμού ή κλιματισμού και 
γενικά κάθε στοιχείου ξένου προς την αρχική τους μορφή. 

6. Κατ’ εξαίρεση επιτρέπεται ο εκσυγχρονισμός των 
εγκαταστάσεων, η στατική τους ενίσχυση, η επισκευή, η 
ανακατασκευή κλιμάκων ή δαπέδων, καθώς και άλλες μικρές 
επεμβάσεις που εξυπηρετούν την λειτουργικότητα των 
κτιρίων αλλά πάντα μετά από έγκριση της Επιτροπής 
Ενασκήσεως Αρχιτεκτονικού Ελέγχου (Ε.Ε.Α.Ε.). 

7. Για κάθε παράβαση των παραπάνω, επιβάλλεται η . 

διοικητική ποινή .προστίμου ..που προβλέπττοα < από την 
παράγραφο 1 του άρθρου 60 του Ν. 947/1979, αν-το πρό- ' 
στιμο που προβλέπεται από τις διατάξεις του Γ.Ο.Κ. είναι 
μικρότερο. '' -■ - 

Άρθρο -2. , 

II ισχύς-του παρόντος Διατάγματος, αρχίζει 1 από τη 
δημοσίευσή του στην Εφημερίδα, της Κυβερνήσεως. 

Στον Υπουργό Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος, 
«καθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος Δια¬ 
τάγματος. - 

Αθήνα, 29 Σεπτεμβρίου 1983 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ! 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Γ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ 

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΧβΡΟΥΑΙΙΛΧ, ΟΙΚΙΧΜΟΥ ΚΑΙ ΠεΡΙ·*ΑΑΟ«ΤΟ* 
ΑΝΤΠΝΙΟΧ ΤΓΙΤΧΗΧ 
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Καθορισμός ζωνών δομήσεως στο Συνοικισμό Νέο Μέλι 

Μεγάρων (Αττικής). 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

Έχοντας υπόψη : 

1. Τις διατάξεις του Ν. Δ/τος «περί σχεδίων πόλεων 
κλπ» της 17 Ιουλίου 1923, όπως μεταγενέστερα τροποποιή¬ 
θηκαν και συμπληρώθηκαν και ειδικότερα τα άρθρα9,11, 14 
και 17. 

2. Τις διατάξεις του Ν.Δ. 8/1973 «περί Γ.Ο.Κ.» και 
ειδικότερα το άρθρο 80. 

3. Τις διατάξεις του Ν. 1032/1980 «περί συστάσεως 
Υϊίουργείου Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος» (ΦΕΚ 
57/Α) και ειδικότερα τα άρθρα 2, 3 και 7. 

4. Την υπ’ αριθ. 671/1982 γνωμοδότηση του Κεντρικού 
Συμβουλίου Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος. 

5. Την υπ’ αριθ. 583/1983 γνωμοδότηση του Συμβουλίου 
της Επικράτειας, με πρόταση του Υπουργού Χωροταξίας, 
Οικισμού και Περιβάλλοντος, αποφασίζουμε : 

Άρθρο 1. 

Καθορίζονται ζώνες δομήσεως εκατέρωθεν του τείχους 
της Αγίας Τριάδας στο Συνοικισμό Νέο Μέλι Μεγάρων 
(Αττικής) οι αριθ. 1, 2α, 2β, 3α, 3β και 4, όπως φαίνονται 
στο σχετικό πρωτότυπο διάγραμμα σε κλίμακα 1:1000, 
που έχει Θεωρηθεί από τον Προϊστάμενο της Διευθύνσεως 
Πολεθυ·,αικών Εφαρμογών με την υπ* αριθ. Γ. 53740/ 
1983 πράξη του και που συνοπτικό του αντίτυπο δημοσιεύεται 
με το παρόν Διάταγμα. 

Άρθρο 2. 

Οι όροι δομήσεως των παραπάνω ζωνών καθορίζονται 
ως εξής : 

1. α) Ζώνη 1 απόλυτης προστασίας του τείχους πλά¬ 
τους δέκα (10) και ένδεκα (11) μέτρων αντίστοιχα εκατέ¬ 
ρωθεν του τείχους και σε επαφή με αυτό. 

: Μέσα στη ζώνη αυτή απαγορεύεται κάθε εκσκαφή, επιχωμά- 
τωση, διαμόρφωση, «γ-κατάσταση καλωδιώσεων (εμφανών 
ή μή), αποχέτευση κλπ. 


β> 2% ™ 2β. πλάτους δέκα οκτώ (18) και τριάντα 

μίτρα αντίστοιχα εκατέρωθεν της ζώνης 1. 

Μέσα στις ζώνες αυτές καθορίζεται μέγιστο ύψος των 
οικοδομών τρία και ογδόντα (3,80) μέτρα. 


γ) Ζώνες 3α και 3β, πλάτους.σαράντα τρία (43) και 
τριίντα (30) μέτρα αντίστοιχα εκατέρωθεν των ζωνών 2α 
και 2β. 


Μέσα^ στις ζώνες αυτές καθορίζεται μέγιστο ύψος των 
οικοδομών πέντε και ογδόντα (5,80) μέτρα. 

δ) Ζώνη 4, πλάτους τριάντα (30) μέτρων από την ε¬ 
σωτερική πλευρά του τείχους μετά τη ζώνη 3α. 

?ιΠσα^ στη ζώνη αυτή καθορίζεται μέγιστο ύψος των 
οικοοομων επτά και μισό ( 7,50) μέτρα. 

2. Ο καθορισμός του μεγίστου ύψους γίνεται από το 
φυσικό έδαφος και σε οποιοδήποτε σημείο της οικοδομής. 
Μέσα στο επιτρεπόμενο μέγιστο ύψος προσμετρούνται όλα 
τα κατασκευαστικά στοιχεία της οικοδομής (στέγη, στη¬ 
θαία, κλπ.). ' ' ' 


3. Απαγορεύεται 
Ο.Τ.Ε. και Δ.Ε.Η. 


η εγκατάσταση υπεργείων δικτύων 
στις ζώνες 2α και 2β. 


4. Απαγορεύεται η εγκατάσταση βιομηχανιών, βιοτεχνιών 
κσι λατομείων σε όλες τις ζώνες. Α 


5 . Για την έκδοση άδειας οικοδομής μέσα στις παραπάνω 
ζώνες, απαιτείται προηγουμένως έγκριση της μελέτης από 
την αρμύυΐα Επιτροπή Ενασκήσεως Αρχιτεκτονικού Ελέγχου 
(Ε.Ε.Α.Ε.). Λ 


6. Για την ευρύτερη ζώνη διακοσίων (200) μέτρων 
εκατέρωθεν του τείχους, η ίδρυση βιομηχανιών και η εγκα¬ 
τάσταση λατομείων, κρίνεται από την αρμοδία Επιτροπή 
Ενασκήσεως Αρχιτεκτονικού Ελέγχου (Ε.Ε.Α.Ε.). 

Άρθρο 3. 

Η ισχύς του παρόντος Διατάγματος αρχίζει από τη 
δημοσίευση του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

Στον Υπουργό Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος, 
αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος 
Διατάγματος. 

Αθήνα, 13 Σεπτεμβρίου 1983 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΊΝΟΣ Γ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ 


Ο ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΧΟΡΟΤΑ3ΙΛΙ. ΟΙΚΙΧΗΟΥ ΚΑΙ ΠΚΡΙΒΑΑΑΜΤΒ1 

ΛΝΤΒΜΙΟΧ ΤΡΓΠΕΚΑ 
















5624 _ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣ ΕΟΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟΝ) 

( 3 ) 


Έγκριση χώρου για την ανέγερση εργατικών κατοικιών 

στην εκτός του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου Χαλ¬ 
κίδας περιοχή. 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

Έχοντας υπόψη : 

1. Τις διατάξεις του Ν. Δ/τος «περί σχεδίων πόλεων 
κλπ» της 17 Ιουλίου 1923,-όπως μεταγενέστερα τροποποιή¬ 
θηκαν και συμπληρώθηκαν και ειδικότερα τα άρθρα του 
1, 3, 9 και 11. 

2. Τις διατάξεις του Β. Δ/τος της 8/12.9.1923 «περί 
καθορισμού της κατά το άρθρον 3 του από 17.7.1923 Ν. 
Δ/τος περί σχεδίων πόλεων κλπ. προθεσμίας» (ΦΕΚ 257/Α), 
σε συνδυασμό με τις διατάξεις του Ν. 1065/1980 ((περί 
κυρώσεως Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα» (ΦΕΚ 168/Α) 
και ειδικότερα το άρθρο του 27 (παρ. 3). 

3. Τις διατάξεις του Ν. 947/1979 «περί οικιστικών 
περιοχών» (ΦΕΚ 169/Α) και ειδικότερα το άρθρο του 62 
(παρ. 2). 

4. Τις διατάξεις του Ν. 1032/1980 «περί συστάσεως 
Υπουργείου Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος» (ΦΕΚ 
57/Α) και ειδικότερα τα άρθρα 2, 3 και 7. 

5. Τις διατάξεις του Ν. 1337/1983 « Επέκταση των 
πολεοδομικών σχεδίων, οικιστική ανάπτυξη και σχετικές 
ρυθμίσεις» (ΦΕΚ 33/Α) και ειδικότερα το άρθρο 43 (παρ. 

6. Τις διατάξεις του Ν.Δ. 8/1973 «περί ΓΟΚ», όπως 
τροποποιήθηκε με το Ν.Δ. 205/1974 (ΦΕΚ 363/Α) και 
ειδικότερα τα άρθρα 34 ( παρ. 1), 35 ( παρ. 5β) και 38 
(παρ. 2). 

7. Το υπ’ αριθ. 11893/485/2.3.1983 έγγραφο της Διεύ¬ 
θυνσης Πολεοδομικών Μελετών Λοιπών Οικισμών (Γ3), 
στο Δήμο Χαλκίδας για τήρηση της νόμιμης διαδικασίας 
από το οποίο προκύπτει ότι η προθεσμία πέρασε άπρα¬ 
κτη. 

8. Την υπ* αριθ. 86/1983 γνωμοδότηση του Κεντρικού 
Συμβουλίου Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος. 

9. Την υπ* αριθ. 548/1983 γνωμοδότηση του Συμβουλίου 
της Επικρατείας με πρόταση του Υπουργού Χωροταξίας, 
Οικισμού και Περιβάλλοντος, αποφασίζουμε: 


Άρθρο 1. 

Εγκρίνεται χώρος στην εκτός του εγκεκριμένου ρυμο¬ 
τομικού σχεδίου Χαλκίδας περιοχή για δημιουργία: α) 
των υπ αριθ. 1, 2, 3, 4, 5 και 6 οικοδομικών τετραγώνων 
για την ανέγερση σ’ αυτά εργατικών κατοικιών, καταστη¬ 
μάτων και αίθουσας συγκεντρώσεων και β) κοινοχρήστων 
χώρων, όπως φαίνεται στο σχετικό πρωτότυπο διάγραμμα, 
σε κλίμακα 1:500 που θεωρήθηκε από τον Προϊστάμενο της 
Διεύθυνσης Πολεοδομικών Εφαρμογών με την αριθ. Γ. 
53744/1983 πράξη του και που συνοπτικό αντίτυπό του 
δημοσιεύεται με το παρόν Διάταγμα. 

Άρθρο 2. 

Οι όροι και περιορισμοί δόμησης των κτιρίων που ανε- 
γείρονται στα δη μιουργούμενα με το άρθρο 1 του παρόντος 
Διατάγματος οικοδομικά τετράγωνα, ορίζονται ως εξής : 

1. Οικοδομικό σύστημα το πανταχόθεν ελεύθερο. 

2. Μέγιστο ποσοστό κάλυψης κάθε οικοδομικού τε¬ 
τραγώνου σαράντα τοις εκατό (40%) της επιφανείας του. 

3. Συντελεστής δόμησης στα υπ’ αριθ. 1, 2, 3, 4, 5 
οικοδομικά τετράγωνα ένα (1) και στο υπ’ αρθ. 6 οικοδομικό 
τετράγωνο 0,40. 

4. Μέγιστος επιτρεπόμενος αριθμός ορόφων: α) των 
εργατικών κατοικιών τρεις (3) με μέγιστο ύψος αυτών 
δώδεκα (12) μέτρα και β) των καταστημάτων και αίθουσας 
συγκεντρώσεων ένας (1) με μέγιστο ύψος πέντε (5) μέτρα. 

5. Τα αναγερθησόμενα κτίρια πρέπει να απέχουν από τις 
ρυμοτομικές γραμμές τέσσερα (4) μέτρα τουλάχιστον. 

Άρθρο 3. 

Η ισχύς του παρόντος Διατάγματος, αρχίζει από τη 
δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

Στον Υπουργό Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλ¬ 
λοντος, αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του 
παρόντος Διατάγματος. 

Αθήνα, 29 Σεπτεμβρίου 1983 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Γ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ 

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΧαΡΟΤΛΙΙΑΧ, ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΑΟΝΤΟΧ 

ΛΝΤΒΜΙΟΖ ΤΡΓΠΕΗΧ 


ΕΦΗΜΕΡΙΙ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΟΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟΝ) 
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ΕΦΗΜΕΡ1Σ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟΝ) 



ΑΠΟ ΤΟ ΕΟΚΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ 


















